
NetWare プリンタを監視する際の制限事頂 


NetWare プリンタを監視する場合は、 Novell 社が提供しているクライアントを使用す 
るあ要があります止(下のクライアントにおいて動作お認ミ斉みですに002年2月現在)。 



Windows 95/98/ Me で巧ちプリンタを監視する場さの注意事頂 


サーバ側とクライアント側において、コント□-ルパネルのネットワークおよび現在 
のネットワーク構成に， IPX / SPX 互換プ日トコルあるいは TCP / IP プロトコルが設を 
されているあ要があります。 


Windows XP をご使用時の制限事頂 

Windows XP の リモートデスクトップ機能 ’ 1 を利用して、移動先のコンピュー•夕じ直 
接接続されたプリンタか6印刷する場合 > EPSON プリンタウィンドウ!3がインストー 
ルされていると适信エラーが発生しますが、 印刷は正常に斤われます。なお、プリン 
タドライバを最新のわのにしても、 EPSON プリンタウィンドウ！3の适信エラーは解 
消できませんのでご了承ください。 

•' 移動先のモパイルコンピュータなどか6オフィスネットワーク巧のコンピュータ上にあるアプリケーシヨ 
ンやファイルへアクセスし，操作することができる機能 
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